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Produktinformation 
Düsseldorf, 4. Januar 2006 


IC-7000 


KW/VHF/UHF-ALLMODE- 
TRANSCEIVER 


Sehr geehrte Damen und Herren, 
endlich ist es soweit, wir können den IC-7000 zum Vertrieb freigeben. 


Bitte weisen Sie Ihren Kunden auf folgendes hin: 


Die Geräte werden zur Zeit ohne eMARK ausgeliefert. Ein Einbau in 
Kraftfahrzeuge ist ohne eMARK nicht zugelassen. 


Eine nachträgliche Umrüstung oder ein Austausch der Geräte gegen 
Geräte mit eMark ist nicht möglich. 


